Ad, ACJ, Al

Bocyen

4848-63
	1 +
	5147-23
	1 +
	5363-87
	1 +
	5771-90
	1 +

51-31
	2
	96-29
	1 +
	78-00
	1 +
	5837-36
	1

94-78
	2
	5211-75
	1 +
	90-09
	1
	5991-8
	1 + br

95-15
	1 +
	40-69
	1
	5449-50
	1
	6052-88
	1 +

4912-50
	1 +
	44-27
	1
	76-90
	5Cp
	6222-10
	2Cp

35-69
	10
	57-64
	1
	82-15
	1
	47-20
	1

37-38
	1
	65-72
	1 +
	5501-85
	1 +
	75-01
	2

44-23
	1
	77-23
	3
	05-73
	1
	6332-50
	1 +

67-06
	3
	79-69
	2
	3923
	2
	46-20
	1

94-35
	1+Cp
	5301-13
	1
	56-67
	20
	9660
	1

5000-25
	1 + br
	07-29
	3
	88-69
	1
	6403-35
	1

09-69
	2
	35-32
	5
	98-66
	1
	63-27
	2-KCp)

34-40
	1
	45-87
	1 +
	5631-60
	1
	89-32
	5

74-50
	3
	47-39
	2
	52-19
	2
	6668-10
	1

76-92
	1 +
	53-11
	5
	76-06
	1
	6799-91
	1

5135-30
	i4-Cp
	58-82
	1
	5720-25
	3
	
	

II. Ag. Silber.

Altere Messungen:   H. Kayser  und C. Runge, Wied. Ann. 46 (1892.)
Material:  Feinsilber ans der Kaiserl. Miinze.
Verunrelnigungen: Cu, Hi.
Linienzalil: 27.

2309-61
	3
	3130-1
	1+br
	3766-50
	1 +
	4476-23
	5

73-20
	1 +
	3280-84
	500 u
	3810-85
	2+ to:
	4668-68
	8

74-75
	2+br
	3383-02
	300 u
	3981-78
	1
	4874-32
	1 +

2437-83
	1 +
	3469-30
	1 +
	4055-42
	50 u ')
	5209'21
	30

2721-85
	2
	3502-08
	1 +
	4212-15
	10+u>)
	5465-68
	50 +

2824-5
	2-f-br
	3624-4
	1 +br
	4311-21
	1
	71-73
	10

3099-21
	1
	82-45
	2-fbr
	79-40
	1
	
	

III. AL Aluminium.

Altere Messungen:   H. Kayser  und C. Runge, Wied. Ann, 48  (1893)

J. M. Eder und E. Valenta, Wiener Akad. 119 Ha (1910) (Rot.)
Material: Metall von E. Merck.
Verunreinigungen: Ga, Mg, Mn, Pb, Sn, TL
Linienzahl: 28.

2263-57
	3
	2370-30
	1
	2568-08
	20 u
	3050-20
	3

69-25
	3u
	72-20
	2 +
	75-20
	20 u
	54-81
	3

2321-65
	1 +
	73-23
	5u
	75-56
	5 +
	57-27
	4

67-13
	5u
	73-60
	1 +
	2652-56
	15 u
	60-04
	1

69-37
	1
	78-53
	3 +
	60-50
	20 u
	64-43
	3

*) Rote Komponente starker.	
